FENTERITOR DE UNA: CASA EN: CALLFORNGA 
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| FRANQUEO PAGADO 
CONCESION N% 291 


[TARIFA REDUCIDA 
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Llave bipolar de 


20 AMPERES 


Exterior o 
de embutir 


Una llave sólida, segura 
y a prueba de chisporroteo 


CARACTERISTICAS 


e Se coloca con chapas Alma de perforación “Standard”, 
e Chapa metálica “anti-óxido”, con orejas de apoyo 
suplementarias. 


e El corte “salta” con gran rapidez y absoluta seguridad. 
Dispositivo contra chisporroteo. 


s Contactos dobles para cada polo, de bronce fosforoso y 
amplia superficie, del tipo “a cuchilla”. 

+ Mecanismo simple, sólido y preciso. 

+ Bornes y tornillos de conexión amplios y fácilmente accesibles. 


e Caja sólida, perfectamente aislada que encierra todo el 
mecanismo, 


e Se instala con las cajas rectangulares comunes. 


El modelo “Exterior” reúne las mismas carac- 
terísticas y se pondrá en venta próximamente. 


CALIDAD EN ELECTRICIDAD 


=' 3 


MATERIALES PARA 
LA CONSTRUCCION 


CASA JUAN RICO 


GRAL. ARTIGAS 2152 Bs. As. 


BIBLIO/ECA 


ESAS  £scRITOR/O y ADMINISTRACIÓN 
SANTAFE 882 - ROSARIO 


UT. 22936 


EMPLEE EN SUS OBRAS 


Premiadas con el Primer Gran Premio en la T E J A S Bd B A L D 0) S AS 
ALBERDI 


Exposición de la Industria Argentina 1933 - 34 
ORGULLO DE LA INDUSTRIA ARGENTINA 


PRECIOS, MUESTRAS E INFORMES: 


Administración: SANTA FE 882 - T. A. 22936 - ROSARIO 
o al Representante en Buenos Aires: 


O. GUGLIELMONI 
AVDA. DE MAYO 634 - (Piso 19) - T. A. 34- 2792-2793 


EN VENTA EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO 
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SALAS PUBLES VEA] 


BIBLIOTECA 


en juegos combinados para lavatorios 


SON ARTICULOS NOBLES 
INDUSTRIA ARGENTINA 


VENTA EN TODAS LAS 
CASAS DEL RAMO 


ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIAL, COMERCIAL 


METALURGICOS PIAZZA HNOS. FINANCIERA E INMOBILIARIA 


Sociedad de Responsabilidad Limitada - Capital MÍN. 5.000,000.- 


ADMINISTRACION Y VENTAS: ZAVALETA 190 %* T. E. 61 Corr. 3389 y 
TALLERES Y COMPRAS: ARRIOLA 154/58 «+*x T. E. 61 Corr. 0269 y 
EXPOSICION: BELGRANO 502 k T. E. 33 Av. .2724 * BUENOS A 
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Las afamadas pinturas 
SHERWIN -WILLIAMS son 

dignas del trabajo que usted realiza. 

Insuperables en calidad, 

duración, belleza y economía, 
cuentan en todo el 

mundo con la decidida ' 
preferencia de los 


profesionales para la realización 
“de trabajos de categoría. 


” Pinturas 
SHERWIN- WILLIAMS 


SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA S.A. 
Alsina 1360 Buenos Aires T. E- 38 -0061 


CUBREN 
LA 
TIERRA 


p 


PINTURAS - ESMALTES - LACAS - BARNICES 


NUESTRA —— 
IV ARQUITECTURA 


MONOLIT 


adaptarse con eficiencia a las necesidades de la obrz 


| 

EY 

A 

| Son las características que permiten a los productos 
AY 

dy 

| SOLICITELOS A SU PROVEEDOR 
UY 


compañia rierocemento MONOLIT s. a. invusreiaL y comercial 


Fábrica en SAN JUSTO - Pcia. de Bs. As. 
Distribuidores exclusivos: VAMET Chacabuco 132 - Buenos Aires 
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NOTICIAS 


EL CENTRO DE LONDRES SE TRANSFORMA 


Producto del esfuerzo de muchas generaciones, Lon- 
dres, la gran metrópolis británica, no siempre se 
atuvo en su desarrollo a los previsores planes que 
caracterizan la urbanización moderna. Creció, has- 
ta adquirir la vastedad de una provincia, un poco 
al azar o de acuerdo con proyectos de limitado al- 
cance. El Támesis, río benéfico y fecundo como 
ninguno, representa las fuentes de la vida y la gran- 
, [$9 4 99 EXA 4 deza de la urbe y, sin embargo, ésta parece desdeñar 


al río o, por lo menos, no advertir todas las enor- 
mes posibilidades que el río le ofrece. Cierto es que 
| a orillas del “Támises están la magnificencia neogó- 
| tica del Parlamento, la reciedumbre normanda de 


- la Torre y el macizo vigor moderno de la Munici- 
palidad. Pero también es verdad que las orillas del 
0 Támesis merecen mucho más y que la meridional 
había supuesto hasta ahora, con su confuso con- 
glomerado de fábricas, almacenes y viejas vivien- 
das, un feo espectáculo en pleno centro. 
Todo esto va a cambiar muy en breve. Londres, 
que sufrió mucho durante la guerra y que soportó 
con estoicismo ejemplar las pruebas de la metralla 
y del fuego, salió del conflicto con renovados bríos, 
como si las bombas hubieran abierto las compuertas 
de insospechadas reservas de energías. La urbani- 
zación londinense no podrá ya ser tachada de im- 
previsora nunca más. Los planes trazados por las 
autoridades del Condado de Londres para recons- 
truir las zonas afectadas por los bombardeos o en 
(Sigue en la pág. XIL) 


EL CORAZON 
del 090 


S 


ARYOR STUDIO 


De todos los ambientes de la casa es la 
cocina sin duda el más importante, por lo 
menos desde el punto de vista “práctico”, 


Pero para que así sea debe estar con- 
venientemente equipada con artefactos 
elegantes, resistentes y económicos. 


Consulte a los Establecimentos 
La mequeta de las obras actualmente en ejecución en la 
margen meridional del Támesis, en el corazón de Londres. 


GALLO GALLO 350 — E. 79-1503 
Buenos Aires: Aires ETE - 2815 
Al fondo, el edificio de la Municipalidad y en primer tér- 


Artefactos a Gas x Supergas * Gas Natural + Residual + Eléctricos mino el puente de Waterloo, 
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PINTURA SINTETICA AL AGUA 


OLORI 


ESPECIAL PARA INTERIORES 


La excelente Pintura Sintética al Agua 
COLORIN, especial para interiores, está 
a mano de todos los profesionales en las 
casas del ramo, y en la más hermosa gama 
de colores. Sus ventajas colman plenamente 
las exigencias del pintor más riguroso. 


Señor profesional: someta la Pintura Sintética 
al Agua COLORIN a la prueba más severa, 
y se convencerá de sus virtudes extraardi- 


DE'ALTO PODER. CUBRITIVO 


narias. Por eso, es su más amplia garantía 
de éxito en las obras. 


COLORÍN noustriA DE MATERIALES SINTETICOS S. A. 


Av. Velez Sarsfield 5853 - T. E.: 740 - Ombú 0021/22 
Gral. Juan D. Perón (Ex Munro) F. C. N. G. M. 8. 
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PINTURA VIVA 


> 


Cuesta menos porque dura más 


(Y el mejor aspecto va de regalo) 
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Los Productos Bethlehem 


4 
A 
A 


se Embarcan A 
EN LA FÁBRICA MISMA.. 


Le Llegan a Usted Directamente 


La gran fábrica de la Bethlehem en 
Sparrows Point es la única productora de 
acero en los EE.UUÚ., situada junto a un 
puerto de mar. Los cargamentos de ex- 
portación van directamente de la fábrica 
| al buque, lo cual reduce al mínimo la posi- 
bilidad de averías debidas a 
la manipulación adicional. 

La Bethlehem es una 
organización continental, ] 
completamente integrada. Su 

producción — central. 
mente controlada — ha 
ganado a la Bethlehem 
una reputación mundial 4 
de confiabilidad y uni- 
formidad. o 


| 
: 
; 


a 
a 


Bethlehem Steel Export Corporation 


25 Broadway, Nueva York 4, N. Y, E.U.A. Dirección Cablegráfica: “BETHLEHEM, NEWYORK” 


Oficina para la transmisión de pedidos: 


Edificio Banco de Boston, Buenos Aires 
Ad No. 3068P 
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Vista de un Pilote 
Franki ejecutado y 
extraído del lerre- 
no de Puerto Nuevo 
pará los Ministerios 
de Agricullura y 
Obras Públicas 


SUELO FIRME 


S. fundación es el sistema más 


rápido - económico y seguro por 
sus grandes ventajas: GRAN DIAME- 
TRO -SUPERFICIE RUGOSA Y SU BASE 
ENSANCHADA, que aseguran una 
gran estabilidad sobre el suelo 
firme para soportar las cargas 
máximas de la construcción. 


PARA MAYORES DETALLES 
DIRIJASE A NUETRAS OFICINAS TECNICAS 


PILOTES FRANKI ARGENTINA s.r.1. 


«CAP. $ 100.000 m/n. - BS. AIRES - DIAG. NORTE 784 


T, E. 34-4811 


AENTO, LADRILLO 


rPRoDucrto pe BACIGALUPO Cía. Lida. S. A. 


Fábrica: PEDRO ECHAGÚUE 3072 Adm. y Ventas: 25 DE MAYO 460 - 6' p. 
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LAS AMAS de casa amantes de la limpieza prolija 


y perfecta higiene darán la bienvenida a esta nueva, 


A | 


hermosa Pilcta- Armario “Flamex”, porque simplifica 


el trabajo de lavar los platos y preparar las comidas. 


La pileta es de brillante acero inoxidable y tiene 
mezclador automático cromado, para agua caliente y 
fría. El práctico armario, de acero, totalmente enlozado 
de atrayente blanco inmaculado, y aislado con lana de 


vidrio, tiene cajones silenciosos de gran utilidad. 


El conjunto es realmente el sueño dorado hecho realidad 


de las amas de casa exigentes - confiere categoría moderna 


Me. E ll 


a toda cocina, 


XII 


Industria Argentina 
UN PRODUCTO DE “FLAMEX” 
Hay dos tamaños 
Escribanos solicitando folleto descriptivo o véala 
en nuestros Salones de Exposición. 


PILETA-ARMARIO 


TOTALMENTE DE ACERO 


FLAMEX S.A.!l. y C. - 423 - Paraguay - 431 - T.E. 31-4774 - BUENOS AIRES , 


NOTICIAS 


EL CENTRO DE LONDRES... 
(viene de la pág. VI) 


estado de decrepitud, aumentar las facilidades del 
tránsito y regular racionalmente el ulterior desarro- 
llo de la urbe, suponen una inversión de muchos 
millones de libras esterlinas, la ejecución de obras 


gigantescas a lo largo de varias décadas y una vi-: 


sión que se adentra profundamente en el futuro. Y 
estos planes, con indudable acierto, tienen siempre 
presentes las posibilidades del Támesis, el río gene- 
roso que es sucesivamente campesino, ciudadano y 
marinero. 

Algunas de las gigantescas obras están ya en ejecu- 


Un aspecto de la margen meridional del Támesis que será, 
tras experimentar una transformación completa, la sede 
de la gran exposición de 1951. 
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ción será espectacular y el visitante que vuelva a 
malecón a lo largo de la orilla meridional, entre el 
edificio de la Municipalidad y el puente de Wa- 
terloo, y convertirán una vasta zona de viejas y 
feas edificaciones en suntuoso escenario de la gran 
exposición proyectada para 1951. La transforma- 
ción será espectacular y el visitante que vuelve a 
Londres en el citado año quedará asombrado del 
cambio operado en el perfil ciudadano del río. En 
realidad, sin estas obras, Londres, la ciudad del 
Támesis, derrochaba sin sentido sus espléndidas po- 
sibilidades ribereñas. 

En la temprana historia de Inglaterra, fué el Táme- 
sis el que hizo de Londres un gran puerto y una 
gran ciudad. Durante más de un milenio, Londres 
fué una ciudad cuyos habitantes, instalados en am- 
bas orillas, consideraban al río una vía de comuni- 
cación y una salida al mar. Pero la orilla meridio- 
nal fué marchitándose durante los dos últimos 
siglos. La margen derecha adquirió prestancia con 
un soberbio malecón tras el que se encontraban la 
vida comercial de la city y la vida política, cultural 
y artística del West End, pero la margen izquierda 
acabó siendo un yermo urbano de almacenes, sór- 
didas calles y pobres viviendas. Londres, olvi- 
dándose de lo que significaba su río y de las faci- 
lidades de transporte que su río le proporcionaba, se 
desmochó a sí mismo. Se desarrolló y engalanó por 
un lado, dejó el otro en completo abandono y, vol- 
viéndose hacia donde no debía, dió la espalda a su 
más preciado don natural. 


Representó esto un impresionante error colectivo, 
(Sigue en la pág. XXII) 


Y COMO BROCIE FIVAL 


El LAVARROPAS... 


GD) 


O NO NECESITA INSTALACION 
ESPECIAL, 


e LAVA BIEN CON AGUA FRIA 
O CALIENTE 


O PUEDE SER TRANSPORIADO 
| A CUALQUIER LUGAR 

| DE LA CASA; 

| - | 

| 


= O EL EXPRIMIDOR ES 
FACILMENTE DESMONTABLE, 


<=34 0 SUS MEDIDAS SON: 


0.65 x 0.65 DE ANCHO 
Y 0.90 DE ALTO. 


Señor Profesional: pa 
Nos ponemos a su entera disposición 


para proporcionarle cualquier dato Ss A 
técnico relciente a nuestro lavarropas. PARANA 840 . T. E. 42-8929 - BUENOS AIRES 
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ANA 
EXTRACTORES DE AIRE 


GEC 


SALAS PUBL. 


Persianas americanas 
AIRFLO 
de madera y de acero, 


Por su rendimiento garontizado y por sus 
modernas líneas, los EXTRACTORES 
DE AIRE GEC” son los más indicados 
para todo edificio moderno, especialmente 
los destinados a Oficinas, Talleres, Cinema- 
tógrafos, Confiterías, Restaurants, etc. Su con- 
sumo es reducido. Su capacidad desde 14 m! 
Persianas de enrollar hasta 1908 m* por minuto. 
regulables BARRIOS y 
cortinas de enrollar 
de madera." 


DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS 


LAEDA 


MORENO 846 


l 
| 


Celosias mixtas 
y de madera du- 
ra BURDIN ZUR 


AOL UONCA 


ROSARIO + MENDOZA - CORDOBA - TUCUMAN + SALTA 


IRIARTE HNOS. 8 CIA. * 
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INSTALACION 
SANITARIA 
DOMICILIARIA 


...Constituye una de las partes . 
más importantes de toda edifi- 
cación y, por lo tanto, deben 
emplearse materiales de la más 
alta calidad y eficiencia. Instale 
en sus obras caños de fundición 
centrifugada y accesorios de fun- 
dición marca (Ñ), aprobados por 
O.S.N. que, por su esmerada fa- 
bricación, son un alto exponente 
de la INDUSTRIA ARGENTINA. 


BUENOS AIRES 
HÍA BITUAL PAR OVE EDI 
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XV 


AL SERVICIO 
DE LA | 
CONSTRUCCIÓN 


ARQUITECTURA 
DE HOY 


EL MAS 
CALIFICADO SURTIDO DE 
ESPECIALIDADES 


Artefactos sanitarios en general - Mosaicos - 
Revestimientos graníticos y revestimientos de esca- 
leras “Tudor” - Azulejos y mayólicas ingleses - 
Materiales “' Eternit”” de asbesto cemento - 
Techado asfáltico frío “Agartech” - Tablas 
aislantes *' Treetex”? - Chapas de fibra de 
madera satinada (Hardboard) “Tablotex” - 
Refrigeración centralizada “Agar” para edifi- 


Su propiedad se valoriaa eunoda Me: cios cas le instalaciones afines con equipos 
daras luacionza Mies los Mires nó sbates: IS automáticos eS” a freón ñ Aire E 
can y los picaportes y Uatijas esspanden dicionado e Iosalealpnes OOnEOR a . 
sin inconvenientes. Utilice los mejores he- eta a caslquier Po = Plecóe de pe 
rrajes importados y del país, que le ofrece je sobre hielo - Bombas ación “Worthing- 
Otto Morte y Cía. Lrda., en sus conocidas ton” para elevación de agua corriente y aguas 
exclusivas marcas “BOMORO”“OLMO” cloacales, extracción de aguas de pozos semisurgentes 
“ALPAN” y “PLATIL” y siempre con la y en otros tipos para toda aplicación industrial - 
garantía de una perfecta atención y perma- Radiadores y calderas “Ideal” para calefacción 
nentes servicios. ] central, etc. - Instalaciones completas “Empire” para 


. lavaderos de ropa y cocinas - Ascensores eléctricos - 
Instalaciones de alarma automática contra incendio 
sistema “Vigilarm” - Etc, 


SIMBOLO DE GARANTIA 


Solicite sin compromiso anteproyectos 
J asesoramiento técnico a: 


AGAR CROSS: Co, 


Bs. AIRES - ROSARIO - B. BLANCA - TUCUMAN - MENDOZA 
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Los requerimientos de energía 
eléctrica aumentan día a día, 
amenazando superar la actual 
capacidad de producción. Ello ha 
originado por parte del Supe- 
rior Gobierno de la Nación 
disposiciones que propenden a 
asegurar el servicio eléctrico 
para las actividades vitales. . 


Por tal motivo, consideramos 
oportuno sugerir a los intere- 
sados una consulta a nuestras 
oficinas de Informes y Contrata- 
ción, en el Edificio Volta (Av. Pte. 
R. Sáenz Peña 832, entrepiso) 
o Sucursales, antes de iniciar 
construcciones que han de re- 
querir nuestros servicios. 


COMPAÑIA ARGENTINA DE ELECTRICIDAD S. A. 
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PORCELANA Y ITRIFICADA 
BS LON INDUSTRIA ÁRGENTIRA, 
FERRUM FERRUM 
Y 


"DURCELANA > 
pmv 
La rigúrosa selección de mate- tefactos sanitarios DURCELANA, 
rías primas: caolines, feldespatos un producto de indiscutible cali- 
y demás elementos que integran dad, lo cual, unido a la brillante 
la fórmula de su elaboración, y extraordinaria blancura de su 
como también su moderno sistema Superficie, aseguran un cuarto de 
de vitrificación, hacen de los ar- baño de jerarquía. 
ARTEFACTOS SANITARIOS 
S. A. DE CERAMICA Y METALURGIA 
Administración y Fábrica: España 402-600 - Avellaneda - Exposición: Chacabuco esquina Alsina - Buenos Aires 
0 4-49 e 
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con 


KREG-0-TE 


acústico 


PUBLI-ART 


Hemos hecho las 
Instalaciones acústicas en los prin- 
cipales Estudios de Emisoras Radio- 
eléctricas en el país, con nuestro 
personal especializado. 


Tratamiento eficiente, económico y 
de fácil aplicación en edificios co- 
merciales, fábricas, laboratorios, etc. 
Absorción de ruidos molestos, me- 
joramiento de las condiciones de 
trabajo y aumento consiguiente de 
producción: 


Kreg-o-tex acústico de fibras mine- 
rales y vegetales, producido por las 
mejores fábricas de Estados Unidos 
y Suecia. 


e Existencia permanente en todos 
los tipos y medidas. 

e Varios tonos y acabados. 

e Nuestra oficina técnica le pro- 
porcionará datos y presupuestos 
sin compromiso. 


KREGLINGER Lroa. 


COMPAÑIA SUDAMERICANA S. A. 
CHACABUCO 151. BUENOS AIRES U.T.33Av.2001-:8 
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EN SUS OBRAS 


ESPECIFIQUE 


GENERAL ELECTRIC 
Mal: 


Caños Sprague G.E. - Cables - Bombas para 
Agua - Compresores - Aire Acondicionado 
Cámaras Frigoríficas - Refrigeración 


* Central - Quemadores de Petróleo 


Calderas y Calentadores de Agua ¿HN 


Lámparas Fluorescentes e In- DAR + 
candescentes - Proyectores e TN 
de Iluminación - Re- 


lojes Eléctricos. 


Consúltenos sín compromiso 


0... 


GENERAL ()) ELECTRIC 


SOCIEDAD ANONIMA 


VWWN CON DISTRIBUIDORES Y CONCESIONARIOS EN TODO EL PAIS AN 
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COUTTERET, PRESTI « FERELLO 


CUENCA 4547 - T. E. 50-6754 - BUENOS AIRES 


CORTINAS DE TABLILLAS individuales 
comunes y reforzadas. Tablillas sueltas y 
toda clase de accesorios para cortinas. — 


EQUIPOS ELECTRICOS. SEGURIDAD. 
FACIL MANEJO. 


CORTINAS DE MALLA en todos los 
tipos con accionamiento especial, máquinas 
desarmables y reversibles. ENVIAMOS 
AL INTERIOR Y AL EXTERIOR DEL 
PAIS con instrucción para la colocación. 


= YN 


CABRIADAS de HIERRO y TECHOS para GALPONES 
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Proyección a la Veneciana 


SISTEMA AUTOMATICO 


“BT 


GAONA 1422 + 


MODELO 78 de 76 litros 
con regulador de tempera- 
tura y piloto de seguridad. 
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EXPOSICION Y VENTAS 


FLAMEX S.A.I. y C. - Paraguay 423-31 - B. Aires 


(CATTANEO 


CORTINAS DE ENROLLAR 


PERSIANAS PLEGADIZAS 
“Y AMERICANA Xx“ 
ENTILU 


METALICAS Y 
DE MADERA 


U.T.59, Paterna! 1655 


El placer del baño 


Tener agua caliente a todas horas 
es una comodidad que la puede ob- 
tener con los Calentadores Flamex. 
Además, estos calentadores asegu- 
ran agua caliente constante en 
toda la causa, piletas, cocinas y 
toda otra canilla. 

Hay modelos para casas de uno 
hasta tres cuartos de baño. Son 
automáticos y de completa segu- 
ridad. 


CALENTADORES de AGUA a GAS 


FLAMEX 


INDUSTRIA ARGENTINA 


SOLICITE FOLLETOS ILUSTRADOS 


NOTICIAS 


EL CENTRO DE LONDRES... 
(viene de la pág. XIL) 


un buen ejemplo de lo que puede suceder cuando la 
previsión no abarca lo necesario en el espacio y el 
tiempo. Pero es un etror que ahora va a ser corre- 
gido. Frente al soberbio malecón septentrional que 
constituye actualmente el linde meridional del centro 
de Londres, habrá dentro de poco otro soberbio ma- 
lecón con alamedas y jardines, inmediato a la gran 
estructura arquitectónica de la Municipalidad, y 
como frente ribereño de una suntuosa zona en la 
que se elevarán una gran sala de conciertos, un tea- 
tro nacional y otros edificios culturales. Las obras 
supondrán la inversión de dos millones de libras es- 
terlinas y la zona así urbanizada constituirá un dig- 
no escenario de la gran exposición de 1951. 

La natural consecuencia de la realización de este 
vasto proyecto es que el centro de Londres saltará el 
río y se extenderá también por la margen meridio- 
nal. Habrá un desplazamiento hacia el sur del co- 
razón de la metrópolis, los grandes edificios y las 


Esta fotografía, que tiene el edificio de la Municipalidad 
como telón de fondo, muestra los trabajos de derribo en 
pleno desarrollo. Más al fondo todavía, veladas por la 
neblina, la torre del Big Ben y las de la Abadía de 
Westminster. 


vastas avenidas bordearán por ambos lados el eje 
urbano natural y el río recobrará su dignidad y su 
utilidad antiguas. El Támesis volverá a ser lo que 
fué antaño, la principal arteria de la capital, un me- 
dio de transporte hacia el este y el oeste cuya ancha 
pista será surcada por veloces autobuses acuáticos, 
sucesores de las barcas, los ferry-boats y los botes de 
los tiempos isabelinos y jacobinos. 

Ha sido indudablemente un gran acierto relacionar 
la ejecución de estas obras con la gran exposición 
de 1951, fecha que corresponde al centenario de 
la muy famosa de 1851, la que dejó tantas huellas 
permanentes en la urbe. ¿Qué más propio que esta 
relación en un proyecto que va a abrir el río, crear 
un nuevo “centro cultural” y añadir dignidad y 
atractivos a la metrópoli británica? También ahora 


(Sigue en la pág. XXXII) 


o 


INDUSTRIA DE METALES ESMALTADOS 


“GENARO AVERSA 


SOC. DE RESP. LTDA. x* CAPITAL $ 1.000.000 MIN. 


MANRIQUE 


ADMINISTRACION Y FABRICA 
T. A. 22 - 9538 - 3216 x* AVELLANEDA * MADARIAGA 1301 


ARTEFACTOS SANITARIOS DE 


HIERRO FUNDIDO ENLOZADO 


PIDALOS EN TODAS LAS BUENAS  EXASAS DEL RAMO 
ENANA E III DIT 


“"_-— NUESTRA 
ARQUITECTURA 


XXI 


La calidad del cemento portland 
San Martín está garantizada por la 


organización que lo fabrica desde 


hace más de un cuarto de siglo bajo 


la más severa y permanente fiscali- 


zación de sus laboratorios químicos. 


De ahí que su calidad responda a 


las mayores exigencias y constituya, 


en todo momento, una garantía per- 


manente para el profesional y una 
seguridad positiva para el propietario, 


CEMENTO PORTLAND 


RECONQUISTA 46 (R3) de SARMIENTO 991 
BUENOS AIRES ROSARIO 


COMPAÑIA ARGENTINA DE 


NUESTRA —-— 
X X | ARQUITECTURA 


NUESTRA ARQUITECTU 


Director: W. HYLTON SCOTT 


Agosto 1949 
AÑO 21 — NUMERO 241 


SUMARIO 


RICHARD J. NEUTRA. 
1. - Residencia en California. 
2. - Hotel de Vacaciones. 


3. - Edificio Comercial. 


HARRIS ARMSTRONG, ARQ. Nuevo Edificio 


Comercial. 


JOSEPH HUDNUT, ARQ. Le Corbusier y la 


Arquitectura Americana, 


Noticias Varias. 


Registro Nacional de la Propiedad Intelectual N% 288.291 


TARIFAS: Suscripción anual, en la Argentina 
$ 25.00; en el exterior, $ 32.00. Números sueltos, 
en la Argentina, $ 3.00; en el extranjero, $ 3.50. 
Números atrasados, $ 4.00. 


VEINTE AÑOS 


Con el número de Agosto de 1929, NUESTRA 
ARQUITECTURA inició su trayectoria. Con este 
número de Agosto de 1949, iniciamos nuestro vi- 
gésimo primer año de vida. Hagamos un balance. 
Ante todo, estamos lejos de creer, como muchos pe- 
riodistas en trance de hacer el propio panegírico, 
que todo gira alrededor de nosotros, que somos el 
eje de nuestro pequeño mundo. Al contrario, te- 
nemos el sentido de las proporciones y si por amor 
al progreso somos prontos para la crítica de la obra 
ajena, justo es que presentemos la nuestra, sin petu- 
lancia, a la espera del juicio. 

Pero veinte años, con ser muy pocos medidos en el 
campo de la historia, son algo medidos en el terreno 
de una actividad particular como la nuestra, espe- 
cialmente en estos tiempos en que el ritmo se acelera 
alocadamente. Y mirando nuestro número de Agos- 
to de 1929, convertido en una especie de mojón del 
tiempo, nos damos cuenta de lo mucho que ha 
cambiado el país, la arquitectura... y nosotros. 
Cosas que entonces parecían absoluta y revolucio- 
nariamente nuevas son ahora documentos pretéri- 
tos, de un pasado cercano, pero no menos caduco. 
Esperanzas que alentaban la alegría y la sonrisa, 
quedaron en eso, en esperanzas. Otras se realizaron 
total o parcialmente. Hay que alegrarse, pues, por 
lo que se logró con el esfuerzo, que no es poco; y 
si las dificultades se multiplican ahora cuando la 
tensión de la tarea ya larga nos encuentra cansados, 
recurramos a la receta de Shakespeare: Paciencia, 
agrándate. 

En materia de arquitectura, el progreso es innega- 
ble; casas mucho «mejor distribuídas; ambientes 
mucho mejor proyectados y proporcionados para los 
fines de la vida familiar; condiciones de orientación, 
ventilación y asoleamiento muy superiores; uso de 
materiales y equipamiento incomparablemente me- 
jores que los de hace veinte años. La conciencia dé 
su función social en el arquitecto de hoy, nos parece 
de un nivel mucho más alto que el de entonces. 


En materia de urbanismo y de vivienda popular, se 
han hecho progresos; pero el déficit es todavía de- 
masiado grande como para que quepa el alborozo. 
Los problemas de las grandes ciudades están todavía 
en pie, algunos considerablemente empeorados. Hay 
algunas tentativas parciales de urbanización, pero 
ante la obra inmensa que queda por hacer y cons- 
tatando que aun no se han sentado siquiera las 
bases o las condiciones generales para una legislación 
de fondo, cabe reconocer que estamos, en la mate- 
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Sea que las cortinas estén abiertas o cerradas, la casa mantiene su contacto íntimo con el paisaje. 


RESIDENCIA EN CALIFORNIA 


RICHARD J. NEUTRA, Arq. 


Una casa de dos dormitorios a levantarse en un terreno más o tratado de resolverlo muchas veces. Artistas umbrianos han 
menos a nivel, tal como la que la revista “Arts and Archi- pintado madonnas una y otra vez, y Jowlenski, el gran amigo 
tecture”” me había encomendado, no constituye un trabajo ex- de Klee y Kandinski, ha compuesto la misma cara abstracta, 
cepcional y, naturalmente, yo ya lo había resuelto o había muchas docenas de veces, con refinamiento creciente. 

hi Las concepciones profundizadas, la 
penetración que se aplica cada vez 
más lejos a la solución de un pro-: 
blema, era mucho mejor acogida 
en períodos del pasado que lo que 
parece ser en el nuestro. En otros 
tiempos un artista podía permitirse 
repetir el estudio de un sujeto y su 
tratamiento; no había preveción 
contra el esfuerzo repetido en el 
mismo sentido. Hasta era corrien- 
te que le belleza de los templos 
dóricos llenera confortablemente 
la larga y por otra parte serena 
vida de individuos que perseguían 
la perfección y aun la de muchas 
generaciones firmemente interesa: 
das en el tema. El arte descansaba 
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RICHARD J. NEUTRA, Arq. 


Una casa de dos dormitorios a levantarse en un terreno más o tratado de resolverlo muchas veces. Artistas umbrianos han 
menos a nivel, tal como la que la revista “Arts and Archi- pintado madonnas una y otra vez, y Jowlenski, el gran amigo 
tecture”* me había encomendado, no constituye un trabajo ex- de Klee y Kandinski, ha compuesto la misma cara abstracta, 
cepcional y, naturalmente, yo ya lo había resuelto o había muchas docenas de veces, con refinamiento creciente. 

Las concepciones profundizadas, la 
penetración que se aplica cada vez 
más lejos a la solución de un pro- 
blema, era mucho mejor acogida 
en períodos del pasado que lo que 
parece ser en el nuestro. En otros 
tiempos un artista podía permitirse 
repetir el estudio de un sujeto y su 
tratamiento: no había preveción 
contra el esfuerzo repetido en el 
mismo sentido. Hasta era corrien- 
te que le belleza de los templos 
dóricos llenera confortablemente 
la larga y por otra parte sereni 
vida de individuos que perseguían 
la perfección y aun la de muchas 
generaciones firmemente interesa: 
das en el tema. El arte descansaba 
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Potos Julius Shulman Vista total desde el noreste. 


el espíritu y su evolución consistente no se conquistaba con la ansiedad 
que ahora acompaña toda creación original. Los modelos de la pri- 
mavera y el otoño no eran muy diferentes, los períodos de depresión y 


de prosperidad no urgían bajo el imperio de sus presiones internas y La amplia puerta de aluminio 
externas. El temor de trabajar largo tiempo una idea no existía y no tratada anódicamente, corre- 
se temía que ello acarreara la pérdida de los valores ocultos. E PORILA COPLAS, estaa 


parte esencial del cerramiento. 


Es realmente extraño que en nuestra época se pueda abrigar tales temo- 
res de parte de los mejores talentos del diseño cuando ahora, más que 
nunca, necesitamos muchas casas de dos habitaciones y muchas sillas de 
esas que Charles Eames ha proyectado para nosotros. 

Esta casa de dos habitaciones es francamente del tipo conformado a las 
restricciones de la época en cuanto a superficie construída y presupuesto. 
Está destinada a un joven matrimonio que no puede construir una vi- 
vienda mayor, aunque el terreno es bastante grande como para permitir 
ampliaciones más tarde, a medida que la evolución de sus vidas las re- 
quiera. Aun en América —y más entre tantos países de post-guerra 
menos afortunados— personas precavidas aceptan alegremente las li- 
mitaciones de una casa modesta. Pero la pequeñez puede ser ensan- 
chada por la habilidad en la disposición del espacio y pidiendo espacio 
en préstamo hacia el exterior en varias direcciones. 

Frente a la entrada, el living y comedor se abren ampliamente, a través - 
de un frente de vidrio y de una puerta corrediza de aluminio, sobre 
una terraza pavimentada de piedra, y un patio de césped con enormes 
eucaliptus que permiten otras vistas del amplio horizonte del mar. 
Esta situación existía ya cuando los propietarios eligieron la tierra para 
la aventura de levantar su casa propia. Pero parecería que hubiera to- 
mado lentamente nuevas y más ricas formas mientras la casa estaba sien- 
do construída para servir a esos fines, y que los propietarios hubieran 
también evolucionado mientras vigilaban con atención sostenida el des- 
arrollo de su proyecto. La mejor preparación para la importante labor 
de hacer marchar una casa, es probablemente la de seguir muy de cerca 
su construcción, para valorar todas las partes, y para conocer los pro- 


blemas de integración. Difícil es que la casa levantada durante 
el sueño de su futuro ocupante y propietario, deje a éste la 
oportunidad de manifestarse, desde el principio, como un maes- 
tro empresario. 

Así, el proyecto y la administración del edificio deben estar 
inter-relacionados; estar profundamente ligados si se desean 
buenos resultados. El diseño debe, en las etapas de la realiza- 
ción, penetrar las mentes de las amas de casa para obtener 
éxito completo del conjunto. 

Un rasgo importante, que he considerado y estudiado casi du- 
rante una vida, está aquí probado en la práctica. La casa está 
construida alrededor de un núcleo central, unidad que se en- 
trega completa y que está integrada por todas las instalaciones 
de plomería y de calefacción. Esto necesariamente debe afectar 
la planta de la casa en cuanto obliga a concentrar los locales 
dependientes de esas instalaciones, es decir la cocina y el baño, 
que están contiguas a dicho núcleo. Nosotros, es decir el pro- 
pietario y el arquitecto, esperamos haber resuelto el problema 
estructural sin determinar dificultades en el uso. 

La cocina, centro de trabajo de la casa, ha sido puesta en ínti- 
ma relación con un patio de servicio grande, mediante una 
plantación, un cerco en un lado y abierto en el otro, lo que 
hace que este lugar sea mucho más que lo que pueden decir las 
palabras “patio de servicio”. Es un lugar agradable en el 
exterior, para la madre como para el ama de casa que, en Ca- 
lifornia, puede realizar muchas de sus tareas caseras al aire 
libre. Mientras tanto el hijo de cuatro años puede jugar con 
un camarada en el césped o andar en el triciclo en el pavimento 
que conecta el lugar con el guardacoche. Este guardacoche está 
parcialmente cercado y techado y parcialmente preparado para 
completar el techo más tarde. Pero se han tomado precaucio- 
nes para evitar que esas construcción inconclusa aparezca como 
perjudicial a la composición. 

Como la cocina, los dormitorios se expanden visualmente a 
través de un frente transparente lo mismo que a través de una 
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Vista nocturna. La faja de ilumina- 
ción en el voladizo mantiene afuera a 
los insectos voladores y funde los es- 
pacios exterior e interior en uno solo. 


La casa de una sola planta está compuesta de 
manera adecuada al marco de árboles gigan- 
tes que la rodean. 


Los muebles proyectados por varios 
diseñadores modernos encajan fácil- 
mente en el espacio concebido gene- 
rosamente en esta pequeña casa, 


La primera vista que se ofrece a un 
visitante cuando llega a la casa. 


puerta sobre sus propios espacios exteriores, adecuadamente plantados para 
circunscribir el espacio que resultará segregado una vez que los árboles ha- 
yan crecido. El propietario, un médico, deseaba especialmente que en los 
dormitorios hubiera luz natural sobre las camas. Estas, en una casa de 
espacios restringidos, están concebidas también como “couches”” para que 
cualquier miembro de la familia pueda descansar durante el día. La ilu- 
¡inación artificial está proyectada para servir los mismos fines, y los 
propietarios tienen la intención de dedicar muchas horas a la lectura 
mientras permanecen en sus cuartos privados. El ala de dormitorios tiene 
un amplio vestíbulo de roperos y un pequeño cuarto de vestir con una 
palangana adicional para el lavado, destinada a la madre. 

A través de toda la casa se ha usado una gran cantidad de madera natural, 
con variaciones de grano, color y terminados, lo que se entiende contri- 
buirá a reducir los costos de redecorar la casa más tarde. Se ha utilizado 
el abedul en los dormitorios; contrastando con él, se ha utilizado el nogal 
en el vestíbulo, el cuarto de vestir y hasta en ciertas partes de la cocina, 
para contrabalancear el terminado esmaltado del equipo standard de la 
cocina. En el living-dormitorio, que recibe luz de dos lados y tiene una cinta 
continua de ventanas que miran al este, y un amplio frente de vidrio 
hacia el oeste, se han usado dos maderas: caoba de Costa Rica, natural, 
de un matiz rojizo en la parte del comedor y olmo claro de interesante 
veta desde la entrada hasta la chimenea de la pared sud. Luces escondidas 
en gargantas luminosas a lo largo de las ventanas del frente este, unidades 
Ópticas escondidas en el cielo raso sobre el rincón de conversación y la 
mesa del comedor, una luz a través de un vidrio translúcido en el alero 
del oeste, todos estos dispositivos agregan interés y permiten significati- 
vas modificaciones al proyecto de iluminación para diferentes usos. La 
calidad de las guarniciones de la puerta corrediza del living-room, el he- 
rraje de la ventana con persiana de vidrio de la cocina o de las puertas de 
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Los edificios tal como se los ve desde la playa de estacionamiento situada hacia el este. 


Hotel de Vacaciones 


en California 
RICHARD J. NEUTRA, Arq. 


El terreno, ubicado en la costa del océano, 
sobre una barranca que domina el vasto pa- 
panoma marítimo, influyó decisivamente el 
proyecto. 

La construcción de este edificio de vacaciones 
sobre la Playa Escondido, no fué hecha acci- 
dentalmente en tal ubicación, sino pensada con 
el designio de brindar descanso y felicidad ba- 
sadas en la comunión de una vida sencilla con 
el ilimitado horizonte marino. 

Con esa finalidad, cada living-dormitorio, con 
su extensión en el espacio exterior, está clara- 
mente orientado hacia el sud para abrazar la 
vista y hacerlo a la vez asegurando privacidad 
respecto a los vecinos. Cada ocupante puede 
aislarse en la contemplación del cielo y del 


E 


A » 
Ubaniso* 


qa AVID 


BIBLIOTECA 


Fotos Julius Shulmar 


Sitio exterior para sentarse y 
descansar; sirve como exten- 
sión de cada departamento. 


agua, a menos que prefiera reunirse en sociedad con las demás en la terraza 
inferior, en el horno para asados o en la piscina de natación. 

Los departamentos típicos tienen la entrada desde la vereda cubierta, jardi- 
nizada, situada hacia el norte. Hacia el sud, el propietario amuebló su de- 
partamento con dos “couches'', que por la noche son transformadas en 
camas. A través del frente totalmente en vidrio, los espacios interiores se 
expanden hacia el exterior entre las paredes en espina a ambos lados. 

Los departamentos de los extremos son más grandes que los típicos; los 
dos tienen chimeneas, pequeñas cocinas, un bar, lugar separado de dormir, 
y el del oeste, ocupado por sus propietarios, tiene un estudio adicional y 
un patio exterior más espacioso para disfrutar de las hermosas puestas de sol. 
El esqueleto standard de madera, está cubierto de terciado de eucaliptus, 
cedro colocado a tingladillo, baldosa asfáltica y mampostería de ladrillo. 
Para prevenir el reflejo del calor, el techo ha sido recubierto de grava blanca. 
Esta casa-hotel está ubicada a 35 minutos de Los Angeles y está proyec- 
tada para los huéspedes que quieren pasar una o dos semanas de descanso. 
El proyecto rinde un interés de 25 % del capital. : 
La dispersión de los edificios en una serie de niveles, permite a cada grupo 
un disfrute total de la vista del mar, distribución que es la lógica misma. 
Ha quedado espacio reservado para hacer un segundo grupo de edificios. 
Hasta ahora sólo han sido terminadas las ocho unidades que quedan más 
cerca del mar. | 


Mirando desde el patio situado 
hacia el oeste, hacia la barran- 
ca y el horizonte. 


Una terraza a nivel más bajo 
que los departamentos aumenta el 
espacio para el reposo y reuniones 
y no molesta a los veraneantes 
que están en sus porches. 


El departamento que queda ha- 
cia el oeste, con espacio para un 
jardín privado y amplias vistas. 
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Cada departamento está separado por una pared en espina para asegurar completa privacidad a cada unidad y a su pórtico. 


Vigas que se prolongan hacia adelante, una 

pérgola de cedro y una ventilación mediante 

louvers ubicados debajo de las ventanas, de- d 
terminan la apariencia de la construcción. Vista total del promontorio donde está el edificio. 
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El rincón sudeste. 


El departamento hacia el este con bar y 
cocina, forma una unidad por sí mismo, 
pero puede, como todos los otros, ser 
combinado con su vecino. 
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Vigas que se prolongan hacia 
afuera para soportar la saliente 
del techo, caracterizan al es- 
queleto. 


Las ventanas del departamento 
que queda hacia el este, permiten 
unas vistas magníficas del océa- 
no y de la línea de la costa. 


EDIFICIO COMERCIAL 


RICHARD J. NEUTRA, Arq. 


El equipo que integra el moderno hospital es, como el 
hospital mismo, indicativo de la filosofía contempo- 
ránea del diseño. 

La Compañía Aloe, firma de primera importancia en 
el campo de las que amueblan y equipan completa- 
mente los establecimiento sanitarios de toda clase, hizo 
proyectar este edificio en Los Angeles para almacenar 
y exhibir su enorme stock de mercaderías, para aco- 
modar su personal administrativo e incidentalmente 
para expresar su interés en el desarrollo de los centros 
de atención de la salud no solamente en California, 
sino también en la zona del Pacífico y en todos los 
países de clima benigno, cada vez más empeñados en 
un programa de construcciones que satisfaga las exi- 
gencias públicas. 

En el salón principal de ventas hay un gran mural 
proyectado por el arquitecto y realizado por Hans 
Mangelsdorff que muestra un hospital subtropical do- 
minando una bahía de mar azul-verde y una costa 
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El frente sud. 


de palmas y lujuriosa vegetación. Incidentalmente, 
esta pintura, junto con unos cuantos cortinados de co- 
lor amarillo oro constituyen el único acento de color 
dentro y fuera del edificio, que está concebido, no para 
competir con las mercaderías que se muestran en expo- 
sición, sino para formar el marco adecuado para los 
útiles de laboratorio, mesas de cirujía, lámparas de sol 
y todos los ingeniosos aparatos terminados en metales 
brillantes y en esmaltes pulidos. 

El edificio, libre en tres de sus costados, contiene salas 
de exhibición, un departamento de bragueros, amplias 
oficinas, lugares de descanso y conversación en la plan- 
ta baja y entrepisos, ascensores y montacargas que 
sirven para manipular las mercaderías en stock ubi- 
cadas en el segundo piso. 

El exterior es de la más absoluta simplicidad, con vi- 
drios donde los interiores pueden ofrecer algo de inte- 
rés a los peatones y cerramientos sólidos u opacos para 
aislar las zonas donde se realizan manipulaciones in- 


Algunos de los equipos de hospital 
y laboratorio en exhibición tienen 
las formas más atractivas que pue- 
dan imaginarse. Están presentados 
en estantes de vidrio iluminados 
desde arriba y desde abajo. 
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El frente oeste. Todo el edificio, tanto en su exterior 
como en su interior, es de una simplicidad extrema. 
En los exteriores sólo se ha utilizado como recurso 
para atraer la atención, la línea simple, los mate- 
riales empleados en la construcción y la iluminación 
que de noche presta un encanto especial a las 
fachadas. 


El proyecto generalmente basado en 
negros y blancos está enriquecido por 
los verdes y verdes-azules del mural 
que describe un hospital subtropical so- 
bre el mar, los verde-oscuros de los 
mostradores y los amarillo-oro de los 
cortinados. 


ternas o hay lugares de almacenamiento carentes de 
interés. 

Los materiales principales son el vidrio plano y los 
metales tales como el aluminio con terminado electro- 
lítico, el acero inoxidable, etc. Los mismos metales, ade- 
más de paneles de Marlite en las paredes, pisos de mo- 
saicos asfálticos blancos y negros con terminados en 
gargantas sanitarias, y baldosas acústicas en los cielo 
rasos, determinan el carácter de los interiores y se fun- 
den en una sola composición armoniosa con las mer- 
caderías en exposición. 

Forman parte integrante del diseño, los estantes de pa- 
red con frentes de vidrio continuos en paneles corre- 
dizos iluminados desde arriba y desde abajo; los mos- 
tradores de piso con tapas de vidrio con cajones con 
índices y un sistema de iluminación que está combi- 
nado con artefactos y soportes estructurales. 


Rectángulos luminosos en el cielo 
raso y artefactos en forma de 
sambor proporcionan la ilumina- 
ción indirecta y semi-directa, re- 
flejada por el cielo raso de mate- 


rial acústico, 


Este edificio se distingue por varios motivos, entre otros por la claridad de la solución arquitectónica, la transparencia de la plan- 
ta baja destinada a exposición y la perfecta solución del problema de la iluminación natural. 
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Fotos Hedrich Blessing. 
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NUEVO EDIFICIO COMERCIAL 


HARRIS ARMSTRONG, Arq. 


Es la oportunidad de reconocer, para comenzar, el acierto de 
un grupo de dirigentes industriales al decidir la construcción 
de un edificio de este tipo como lugar de exhibición y adminis- 
tración general, y también por la elección del arquitecto, igual- 
mente acertada. 

La American Stove Company produce más cocinas a gas que 
cualquier otra compañía. Desde que en 1901 se fusionaron 
siete firmas pequeñas para constituir la actual sociedad, las ven- 
tas han subido hasta alcanzar para este año una cifra calculada 
de 32 millones de dólares (el año de más venta de pre-guerra 
alcanzó a 14 millones). De las cinco fábricas que tiene la 
firma en el medio oeste, salen por millares las cocinas que en 
todo el país están esperando las amas de casa. 

Cuando los dirigentes de toda esta actividad decidieron conso- 
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lidar en un solo edificio la administración que estaba 
desparramada en varios lugares de Saint Louis, es- 
taba en marcha, sin duda, una muy buena idea, 
pero ella por sí misma no podía augurar la reali- 
zación de una buena obra arquitectónica. Otras muy 
importantes compañías han enfrentado la misma 
situación y muchas de ellas han fracasado en ser 
dueñas de un inmueble que además de servir a sus 
necesidades, sea una atrayente expresión arquitectó- 
nica de su empresa. 

Pero los directores de la American Stove no come- 
tieron ese error, como puede apreciarse en estas pá- 
ginas. Su personal trabaja en un edificio hermoso 
y confortable; hermoso en sus ricas superficies y 
simplicidad de formas que domina la zona circun- 
dante; confortable en su diseño interior, ilumina- 
ción y acondicionamiento de aire, última palabra en 
la materia. 


Típico del enfoque de uno de los aspectos del am- 
biente, el visual, es una parte del vestíbulo cuyo 
cielo raso luminoso es un trabajo de escultura inte- 
grado en la arquitectura, obra del escultor. Isamu 
Noguchi. El trabajo altamente exitoso es único en 
edificios de esta clase, lo mismo que el espíritu que 
empujó a realizarlo. 

Y típico del enfoque científico es la fenestración de 
las oficinas, rasgo notable de este edificio. Las di- 
ferencias de orientación fueron reconocidas y ex- 
presadas, 

Las oficinas de este edificio no se fían en la 
luz artificial para su iluminación, salvo en días ex- 
cepcionalmente oscuros, pues están casi siempre bien 
iluminadas por la luz natural. Se utilizan sólo dos 
exposiciones para la iluminación: la norte, con vi- 
drio claro doble, y la sud con una combinación de 
vidrió claro doble y bloques de vidrio. 
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El ladrillo empleado en las paredes es de tamaño mayor 
que el corriente y terminado en arena —Hhomenaje al 
pasado constructivo del viejo San Luis. El trabajo pai- 
sajista ha sido realizado por la oficina especializada del 
propio arquitecto, con partes de grava del mismo color 
del ladrillo, plantadas con enebros rastreros (juniperus 
postrata). Se han previsto posibilidades de expansión del 
edificio tanto en superficie cemo en altura; los fundamen- 
tos han sido calculados para soportar un séptimo piso y 
a la planta podría agregársele graciosamente un ala. : 


Este edificio está destinado a exposición y a oficinas del 
personal administrativo. Para tales fines, se han puesto 
a contribución alrededores atrayentemente jardinizados 
que ubican al edificio en medio de un lindo parque; una 
planta baja de exposición que es neta y clara y que de 
noche, con la iluminación artificial, es un magnífico 
affiche publicatorio; oficinas admirablemente ilumina- 
das, según puede apreciarse en el estudio que publicamos 
en estas mismas páginas; plantas perfectamente adecuadas 
para la función para que fueron estudiadas y, finalmen- 
te, la colaboración artística del famoso escultor Isamu 


Noguchi. 


283 


La escultura es netamente di- 
reccional. 


Vista hacia la entrada en el 
“lobby” del salón de ventas; el 
nuevo edificio ha tenido la vir- 
tud de “multiplicar el número 
de empleados que desean traba- 
jar allí, . 
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Dice Isamu Noguchi: “En cierto punto la ar- 
quitectura se convierte en escultura y la escul- 
tura en arquitectura; en cierto punto ellas se 
encuentran. “Tenemos que descubrir cuál es el 
punto. Por ejemplo, una pared es un elemento 
de arquitectura. Las dimensiones de esa pa- 
red son también un elemento de escultura... 
La escultura no debería ser por más tiempo 
algo pegado a la arquitectura, sino un desarro- 
llo de la arquitectura misma —lo que podría 
llamarse una cosa emocionalmente funcional lo 
mismo que una mecánica funcional— para 
acentuar y dar puntuación, dando dimensiones 


al espacio. Cuando se pone una escultura den- 
tro de un espacio dado, ella distribuye el es- 
pacio y le da una dimensión. 

Las esculturas puestas como un parche en la 
pared no le dan calidad a un edificio. Eso es 
nada más que una ilustración. 

Hay gran necesidad de que todas esas grandes 
obras que se están proyectando ahora merezcan 
un cuidadoso estudio respecto a la arquitec- 
tura y la escultura. El ambiente puede contri- 
buir a que Vd. se sienta mejor, más feliz de 
estar en él — eso es lo que la escultura debe 
contribuir a crear”. 


El cielo raso proyectado por No- 
guchi fué construído por los ye- 
seros en base a un modelo cor- 
feccionado por aquél, 


planta baja has “proye 
para dramatizar $ coc 


puestas. 


. BIBLIOTECA 


acd serfínq us uo9roturuar 


"S9[RUOTITPeAJ 
SBuUeguaA Se] uo arqrsod sa anb o] enb 
10faur ogonur Á epenape anb segu se 
(tUBISPTP OSPIA) SOLIOJLIDSY SO] SOPOI 


u9 [8103eu zn] er] “sooryeuistid sonborq 
iesn 18 seua¡qoid esquejd ou “odutorz 
T9P PRL e] 1889 TRWIo0u TOTITpuoo 
e] se anb 'OdVISMAN OdWAIL TA 


*"OTIPTA 9p senbora uo» 


ojponsor “opesriduoso seur euerqozd un ue ense pns 18 uoroisodxo erp 


*1OS SP SOARI SO] IBT[OIJUDO PIB ODIIBUISTIA OTIPIA 
2p sanbojq Opeztri3n uey sezsrioaoid so"I “[8rorjrigle zn] 
e] ap epn£e e] exembol A UO0I9e3JIQUy 8] ap Jorie3sod ay 
-1ed e] ue Zo] op ajuetorjns epelqua 8] ogruniad ou “solo]e o 
S'BUIJIO) 'SOPTOF SP OTpaAVI JOA TOS [9P SOJIBITP SOÁTA SO] SP 
eoruesour uorodn1tegur 1embpeno opunzold ejusrquie un uN 
*opunzjozd odo0d Ánwu [e901 un ue Sjueuejos tueng sa TOS 
18P ZN] 8] ITPpUNJIp O IBTASOp vied So[[Ista O soproy ap upto 


*a91d 10d SI19QUIB'T UN OTI 


“ard od serínqg us UOTIBUTUINTI 


-NJOS YT “eor¡duoy es eus[qoid [e seueguea op serorjled 
-nS SOPuerS uo) 'sojoaITp soÁex so] 1eonbolq eied opeury 
-109 9P PBULIOJ CUNS[L 19U9] US(DP SOTRUOTIUIAUO) SPULJUDA 
seulsru sei 'ozuez o] 10d “eurorjo ap ofeqex lo ered eueng 
S9 OU *30911p ZO] %] :pns 19 U9 OPe9UTAJUT BIQUBUL PJ 1010 
ue $a eulsiqoid [a 0184 'ZOM][ Bqonul e3rupe OrIpra oyonur 
onb — az1ou pep su enb sapelsuos sordrourad SouIsTur sol 
unSes sepezooLoxd Oprs Uy (AS TAC SVNVINHA SV'I 


"SO1NISO 
Serp ue une [e90] te 0poz ue ¿uenq sa 
UOTOBUTUMIT tr “solo so[ Iesueo exed 
o[ero exjuoo pared 9p seI39u segon7is 
ey Ou “OrIprIA ap seroijledns Se] 91que 
pared ap soprios souedá Aey ou 0yueno 
10d A “(SBUIRISeIp so] US SBIJIO SEI 
9SPIA) OPULIS SBUL OYINUL SI PPIFTUIPe 
ZN] 9P Peprizueo e] anb e19ueu sp “eu 
-OT9USAUO) UOTOPIJSQUIJ P] UN UNUIOD [ 


«ord od serínq us U9IO9euUTrun]] 


9P 9140P TOP SB $9 OTIPIA 9p OTOIJI9d 
-08 8 “TIM Zn] 9p arqisod OWITxeu 19 
agruupe exed sepezooLoxd oprs uey 4u 
-e duo) 94078 UBOLISUIY Y] 9P OTIIJIPI 
jo ua HLION "IV SVNVINZA SVI 


*e 3178] 9p 
ayuenj eun “ozueg od “sa A “oueumu 
ofo 19 t18d 29JULIOYI $9 SBURJUIA 31JUY 
paxed op so] Á OTIPIA 9p SOURBd SO] 9.1JU9 
OTI 9P SPIOUDISITP SE] mb outs “az 
-U9STITINSUT SA SOPY(QNU SPTP SO] UY PI] 
-TuIpe zn] 87 enb ap 0q0ay 19 US 9Ju8u 
-g]08 OU 83s9 “0389 SP PÍTJUDASIP URLIZ 
8130 'UQIOBUTUINT! *[ 9pP UO9IONQIIISTP 


“UQIOBUTUM]T SP O1STUASUT SUI *Y PIBULIZ 10d AINHOA 
Ie eied o1997y OIOIJIP9 3389 9p OTpN3s9 UN op sepeoes 
OPIS UBY SPUrIsed sop sejsa 2p SAUOTIPAISSQO SEPT “oTpn3 
-sa [a va1ed sosorieA oquemreradse tuos “sopednoo Á sozajd 
-U1O9 “989 OWOD SOTITITPA “SjUSTIBILITA WO IND SBUL SOPIUTIOP 
198 uspand ou ezueursquerede spIepue]s sosa anb apsep ¿sop 
-TUTJOP 9JUIVIIIQOA ULISI [LINJBU UOTIPUITUN]T US OATOLqns £ 
o0ATJALQO JIOJUOI IP SPAPPULIS SOT AND IPSIC "PNS 19 PLIPY 09 
-IIBUISTAA OLIPIA Sp SANHOTA IP Á OTTO OTIPIA DP UOTIBUTQUIOS 
eun Á “23104 19 BIO0BY OJB[O OLIPIA 9P SENUIJUOS SATOTJISANS 


"29IJN UI uONn"os eun eJajade Opexiduo) orjesap un 


o1qod eun uo “pns e] us ouoy 9310u 
peyote] e us o7yuez soreji391 soroed 
-S9 Y SBUB]JU9A ap SATISS BIIPIOTO) "TVN 
"OIONAANOO NOTOVALSANAJ VNO 


SOPUBAS :8IS9 OPIS By [t1auo3 e3sendsea e] o1od “seuororord 
-u1o9 sns uo» “o[eqe Sgur 9][e3op Us soprinostp tos sopeorid 
-UIT $910398] Á S9UOTDENIIS SET “phs [e uOTorsodxa u09 sexjo 
Se] 934104 [8 TOTIPJUITIO UD) SEUN “1OTISX9 pared e] apsap 
pepipunjold ap 08', 2p Seurorjo ap soroedsa ap sodr1 sop 
I8UTUIO]T SA “9]dULIS SEUL BULIOJ NS US OPero0unua euerqold 7a 
“oyund 259 9( '9I590 [8 O 9989 ]8 SEUeguoaA usuar] ou anb “seu 
-TOTFO SP] IBUTUOTI 18 Opegadsal ajuetreso[e9 OpIS YY UOIDLI 
-USTIO P] US pns-9310u 2nbe3e 7 'UOTMNTOS P] SP LILIA) PISA IS 
Opuena OpeoT[duo) 2quat]ea1 asieuod e ezuaruros “emarqoid 
0130 19IMPTENY OULOY TRINJBU UOTIPUTUINTE Y] Sp PBULITAODIA TH 


- [PINJON UONDUILIN|| 


'OIR]9 OLIPIA [9 U0D 


sope3pnser souenq oyruried 931o0u 18 uo9rorsodxo er 


"9LION 


“png: 


E 
x 
NX 


Y 


No AS 
N 


N 


Y 


po 


“ad 10d S319qUIB"T US O[IS 


10d $S319QUIB'T US Of 


“iq 


“ard 


1od setfínq us U0IIRUTUMTT 


US UOTIPUMUN]T 


“ara 


10d serna 


ua UOTIRUTUM]T 


*[210938U Zn] 91q8€p 
-N]es ap uorolod xamb]eno ap erouesard e] eqsapour 
sa] anb “euroaj10m1 UOTOBUTUINTT Y] Y SOPYIQUINISOD)R 
UE] SEFSTUTOIJO ied ojuemeroadso —sejne se] ue 
soigrdnd $0] ep 8] OU09— Pp1epueys eorgoead eun los 
ernpod anbune 'oue q9p ajred eusnbod eun ayueurejos 
eIIBSaD9U $3 UOTIISOASTP PUISTUL eys9 anb Irjode1 enb 
ÁeH “OrnIpra ep anborq 19 tod arqrsod oqoaq7 [emyeu 
UQI9BUTUM]T 9P BUSISIS [9 UO0Y UBIOTIUDA 93 SOQUIE 
opueno une “orIpia ap qoued 19 93u91j ns ua u9uer] 
OU UBI1(UINISODP QUO) SOPRJU9S AJUBIISIA TO A opreord 
-9 1H 'em3X2 *aur] 8989 9p og Y opeoo[oo sa orloj 
-11989 [op 03109 afa a sandsaq 'orIpraA ap senbo]q ep 
T8uted 19P T8UTJ 18 ARBUTULIO] Pied (OJISUBI] DP SQUOZBI 
10d) 18389 909P OIIOJL19S9 [9 IPUOP APSIP PUT eun 
9P 0P8Z817 19 U0) BZUITULOD OTIOJLIDSO PPLI SP UYIOBI 
-1qn 8] 1e(nqrp ep eurezsis epduts [4 “oue [op toodo 
eunSura us 9IS9[OUL O] OU OTIPIA 9p Sanborq ep qoued 
]e anb “sare3 sopn3ue e “arqrosx1 ererpnd anb aquezrsta 
1amb]eno ap Á oriogr1os9 OaArjoadsel ns us opezuas 
opea[duia [9p SeI[IIS SE] eorqn oj09Á01d 28H “SOIL 
-0311989 SO] 9p UO0I9ISOASIP PANU a duns eun opuel 
-asuoye A opdurs[a OULO0) "09 234078 UBOTIQUIY Y] Sp 


“'o0ue 1op ajied JOÁBUL 8] 93UeJ 
-NP OTIPTA 9p aANboTq TSp oo1dr3 se oquerureziod 
-U1O9 UNA 9SH 'SPIISOJOUL IeSneo eaed opes 
-NIB 2JURISPA $9 OU ¿SOUIOJUOD,, SO] BIFUOD 
OCTIPIA 9p SINVDOTA IP OD9UTA TOP 9ISCIJUOD 19 A 
"T8T01J1318 ZO] vunSuru Jesh op pepisesau Ur 
“guanq Ánu se UNINBITABY B] 1poz ua UOTIBUTU 
-N]I €] A “sorieso99u UO0s OU SOPIO) SO] “OTIHIA, 
10Á8U1 9p Oporiad un us e3s9 os 79 enbuny 
'OTIPIA Sp NhoTq JSP SeFeyuaA se] op old 
-tu9fo ajua[eoxa UN 29JU9SUIRASNU SA 'OURISA UN 
“SOUVIAD 09 V "TOS “THU OINONV NAM 


“SOP]03 URIO[OI 9JUQUI[LIQUIS 
soriegardoxd sor anb o tod “orpria op sajeu 
-ed So] € 93U91J 9P OPURITUL Á SOFIOFJLIDSO SNS 
9P PU9aIop Y] Y SOPRqu9s SAJUBIISTA SOI ered 
ayuauieroadsa “o[a]j9I [9 0ISA[O0UI UBIFJUINIO 
-u9 “03091 O[NSUe aguero e ue so3sandsrp 
SOLIOJI19S9 SNS UOY PNS OPP] TOp URIS9 ANP SEI 
-STUTOTFO SOT “O[MBSUB 9359 Y B3s9 TOS [9 OPUBND 
20] tunS]e euerijor exdulers “OIe[o OLIPprIA [9 
398 Y 0] QUO “9UAVILBIS9ITP ZN] Y] ey lodsuel 
OU OTIPIA 93p ANDo]q TS AND APsIQ 'OLIPIA Sp 
senbolq ap osn [op euerqoid e e[nunoj “ou 
-030 19 Á TISABUITIA Y] 9p a7j1ed op uororpuos 
“SOUVID 0? V TOS “THU OINONV NAM 


“¡e1098U ZN] u0) uoroey] 
-1Q8Y 81 ap x1or1a3sod a31ed €] 1eurumnt 12 qod 
-ed aqguepeoxa un uBtusdulesap OrIpraA ep sanb 
-01Q SO] Á SOPOUWIQQUI 193 TIVA PIALPO] SOJUSIO 
-I3nS U0S OU O[ITI 9P SSISBIJUOD SOSO OLA 
'OIB]9 OTIPIA T9P S9ARAJ Y 9A 98 AND OJorto 79 Á 
OSBI O[STO “SAP9IPA- SOMIOJUOO,, SOT U0Y Opeied 
-WO9 (8no919p *ualixa %] 9p PUIeISerp [e as 
-29A) *JU9UINe 93898 IP OIT TS IMD PA “OLIPIA 
op enborq 19p tua]qoid un Ieorpur Y ezusru 
-09 '[BUI9AUr UOTOTPUOD Y] Op OATJeJUOsIIdox 
“SOUVYD 03 HA TOS THC OINONV NAM 


epunjold eurorjo eordt3 e] opuesn “oquorure[qonure ep 
ued un Operpn3s9 ey 9ues1g q pitulog UOTIOPIUINTI 
ue OJ9TUAZUT TH “UQIIMIOS SP 9D918D QU PILI UI 
-CATJeIeduros eroue3sunolro e3s9 une A “eun o03dooxa 
“SPOTJBUIF[O SOUOTITPUOD SP] SYpoz oleq UOTODPISIJOS 
4191049 U09 OPISIITP-91 S9 [OS [op Ofo[j91 TH “9TABIA 
UO9TONTOS P] USITCY SPUPLJUSA SOPULIS SE] U9 OTIPIA SP 
senborq +p osn la “pns Opt] To 91q0g “101199X9 poed 
EI 9p SO[O[ SBUI UPISA AND SOLIOFLIDSO SO] 91QOS UNV 
“U0TI8IIQBU PI Bpoz us Tem9eu Zn] o1qexeduro9ur ep 
Pepr3ues Ue13 8un ue3Jupe sele 031x9 un OpIS UBU 
SBUB3u9A SOPutIS Se] "SBuI Z9A eun eqonid e ezsond 
OPIS 11 PNS-9310U UQIOBJUSLIO IP UOTONTOS POTSPIO LT 
*IOTI9IX9 PYPIINISO SP SAUOTO[PUOY SBUIOIJXO SPU SP] 
U9 OUIS SO[RIOTJTJIC S9IM] ST] I9PUSDUA OLIBSIDIU UI 
-Uan9ua OU sopeepdue so] —2ju9tI9[qeAITrupe osed el 
OTOIJIP9 TOS Á— anb se eqonid er] oqueurure 03rx9 un 
s9 BI193801 8] U9 94098 UBINIOUIY B] 9P OTOTITPO [Op 
OUasIp 19 enb ap Terousso UISMIOUOD P] O) OPPZEGRO 
-Uu9 198 élleqap “UPTOBUTUMIT 4] ep eure]qoxd- Top anb 
-OJU9 OPNZUSTIUO) 9IS9 IP OSOPEPTno OTpNIS9 [Sp son 
817 Y SEPezUe9]e Bor311o e] Á SENOISNIONOO SVT 


DO 3 0€c9 


09 


9-3 0€62 


Op 


3 079L 


Los vestíbulos de ascensores están terminados 
por paredes de bloque de vidrio, 


Las cabinas y puertas de ascensores 
han sido especialmente diseñados. 


Los interiores y los detalles de este edificio muestran la determinación de 
realizar planos y superficies visualmente muy claros. Un buen ejemplo 
es el ascensor que no es un modelo de los corrientes de fábrica, sino que 
fué proyectado por el arquitecto. Se especificaron para el mismo materia- 
les y terminados de gran calidad, no escatimándose nada respecto al costo 
inicial, siempre que el gasto extra estuviera compensado en disminución de 
gastos de manutención en los años venideros. La cantidad de personal 
necesario para mantener impecablemente en orden y limpio el edificio de- 
muestra mejor que nada la facilidad para realizar el trabajo: la cuadrilla 
se compone de un hombre para los trabajos de electricidad, aire acondi- 
cionado y plomería; el superintedente del edificio tiene tres obreros per- 
manentes y dos mujeres que trabajan cinco días por semana. 

Los pisos son limpiados y encerados una vez por mes, por un contratista 
de afuera; las ventanas son limpiadas por fuera una vez por mes, y adentro 
unz vez cada tres meses. Cuando los arquitectos estaban proyectando el 
parapeto del edificio, ellos consultaron muy oportunamente a la com- 
pañía de lavar ventanas, que con toda probabilidad se haría cargo del 


Los locales de lavatorios son espaciosos. 


trabajo y le preguntaron que clase de aparejo sería con- 
veniente instalar. La interesante información fué que 
era mejor no instalar ninguno, pues se encargarían de la- 
var las ventanas con sus propios aparejos al mismo precio 
que cobrarían por hacerlo con un equipo instalado por los 


propietarios. Esto se tradujo en una economía de unos 
10 a 12 mil dólares. 
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LE CORBUSIER Y LA ARQUITECTURA AMERICANA 


Por JOSEPH HUDNUT 


(Conferencia leída en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Toronto) 


Hay más de una pauta de excelencia por la que pueda me- 
dirse un arquitecto. Podemos, por ejemplo, estimar un ar- 
quitecto, por la extensión y originalidad de su invención. 


En su papel de creador de modelos, Frank Lloyd Wright 
supera a todos los otros arquitectos de su tiempo. Una 
corriente de construcciones nuevas y Únicas mana de su ima- 
ginación en una variedad inextinguible. “Tal capacidad de 
invención es genio. 


Es enteramente posible, por otra parte, medir un arquitecto 
por su habilidad y competencia técnicas; por su erudición y 
buen gusto: por su buen sentido y sus conocimientos prác- 
ticos, que hacen a la arquitectura útil para los trabajos de 
la vida; o por esa intuición y arte, algo poco corriente en el 
mundo mecanizado. que presta a los edificios una gracia 
lírica y un sentimiento que no es muy diferente de la que 
contienen los poemas y las sinfonías. 


Hay todavía otra pauta que ——por lo menos para un histo- 
riador— es igualmente oportuna, Un arquitecto puede ser 
considerado grande en proporción a su influencia. Esos ar- 
avitectos que han creado estilos, que han alterado el curso 
del desarrollo arquitectónico, que han impuesto a su siglo 
las ideas y modos de construir descubiertos por su propia 
experiencia, esos también merecen aplauso; y lo merecen aún 
después que el transcurso del tiempo haya puesto fuera de 
boga su vocabulario y los principios de su arte, o haya roto 
en fragmentos la varita mágica con la que extasiaron a sus 
contemporáneos. 


Palladio fué un artista así. A veces no podemos comprender 
el hechizo aue Palladio ejerció en Italia, Inglaterra y sobre el 
espíritu de Thomas Jefferson: pero el hecho de su influen- 
cia es irrefutable. Mansart impuso una autoridad similar, 
tan autocrática como la del rey al que sirvió, sobre la Fran- 
cia del siglo XVTIT:; y en nuestro propio país no hemos 
olvidado cómo Richardson, desarrollando sobre Ja base de 
elementos nulos su perverso y muy nonderable estilo, pobló 
las mil ciudades de nuestra nueva civilización con mazmo- 
rras torreadas e inexpugnables monasterios. 


Según esa pauta, Le Corbusier se destaca como el primero 
entre los arquitectos vivientes. ¿El primero? Estoy tentado 
de decir aque se destaca solo, Mesías y autor de una nueva 
Biblia del Diseño. Le Corbuster, que ha construído menos 
de cuarenta edificios. desvió. sin embargo. toda la arquitec- 
tura del mundo civilizado hacia el canal que ahora sigue 
impetvosamente. La dirección que él señaló será la direc- 
ción de la arquitectura hasta que otro nuevo genio. de igual 
autoridad, aparezca para dar una nueva orientación. 


El secreto de esta nueva autoridad no encierra otro misterio 
«que la franca aceptación del acero como la base de la forma 
en la arquitectura. Nuestras nuevas ciudades son ciudades 
de acero, como lo son nuestras carreteras, nuestros buques 
y las múltiples invenciones con que hemos cubierto la tierra. 


Ellas están formadas, no por. la luz del sol y el crecimiento, 
como están formadas las cosas vivientes, ni por la lógica y 
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la ley que es como toman forma las filosofías y los gobier- 
nos, ni tampoco por el corazón que es como los hombres dan 
[crma a los poemas y a las sinfonías. Las cosas hechas de 
acero son ásperas, angulares e infinitamente complejas de 
forma, duras y brillantes en sus superficies, inhumanas en 
escala y energía, y en funcionamiento completamente ajenas 
a los procesos con que la naturalea nos rodea. 


Los edificios hechos de acero deben, sin embargo, confor- 
marse a las leyes del acero. Ouiéralo o no, un arquitecto 
debe empezar con la estructura, la base ineludible de todas 
las formas de su arte. Por un cielo o más, nuestros arqui- 
tectos creyeron disfrazar el núcleo de acero de sus edificios 
bajo una nueva vestidura de ornamento; la única consecuen- 
cia fué la muerte de la arquitectura. Le Corbusier aceptó la 
presencia del acero, no vor obligación, no como un mal 
necesario. sino con exultación, triunfalmente, como uno 
debe seguir a un áneel enviado para liberar a la especie hu- 
mana. El acero es la cadena que ata nuestra arquitectura al 
mundo que ella sirve —la vincula a la máauina y la dínamo, 
al buque, al ferrocarril y al aeroplano, al cinematógrafo, a 
la máquina impresora y a la radio, y a las sigantes máquinas 
de guerra— y mediante ese vínculo la eleva a un lenguaje 
mediante el cual pueden hacerse conocer el poder y esplendor 
del nuevo mundo. Aquí la hazaña importante no es la in- 
vención de formas y superficies cue guarden una lógica con 
la construcción en acero, sino más bien el uso de esa inven- 
ción para dar un nuevo apropósito y una nueva vida a la 
arquitectura. 


En la construcción de acero las partes portantes (columnas 
y vigas) están separadas de las partes sostenidas (paredes y 
tabiques). Las paredes y los tabiques no tienen por lo tanto 
ninguna función portante. Ellas no soportan los pisos: ellas 
no soportan nada. Así, las paredes de una casa pueden ser 
consideradas simplemente como una pantalla que sevara los 
espacios interiores y exteriores. Desde que la pared no so- 
porta peso, no requiere más fuerza que la que se necesita 
para darle firmeza. La pared es una membrana, una pan- 
talla, colgada en un escueleto de acero. No hay necesidad 
de provectar la pared de manera tal que pueda recibir las 
cargas de vigas a espacios regulares —las que son soportadas 
por las columnas de acero— de manera que la disposición 
y forma de las ventanas y otras aberturas en la pared son. 
como la pared misma, independientes del sistema estructural. 


De esto se deduce cue una fachada puede ser subdividida en 
tantas v tan variadas zonas, como el uso pueda requerir o 
la imaginación del proyectista sugerir. Se puede cortar ori- 
ficios en la fachada como hicieron Jos arauitectos georgia- 
nos, o disponer las ventanas en bandas horizontales o verti- 
cales continuadas hasta las esquinas de los edificios; v la 
fachada puede ser construída de vidrio hasta en el total de su 
superficie. 


Esta liberación de la fachada no es simplemente una libera- 
ción de superficies. El acero nos ha puesto en libertad para 
crear en los edificios cualquier forma y cualquier combina- 


ción de formas que puedan flotar en nuestros sueños cam- 
biantes. 


Los antiguos materiales —ladrillo, piedra y madera— atan 
a nuestros edificios a la convención y la geometría, discipli- 
nan sus formas dentro de progresiones estrictas y estableci- 
das y los fijan sólidamente sobre la tierra. El acero nos 
permite modelar los edificios como un escultor modela la 
arcilla. Podemos, si así lo queremos, elevar nuestros edifi- 
cios del suelo, de manera que sólo entren en contacto con él 
mediante esos puntos de soporte que llamamos pilotes, de- 
jando así libre el espacio bajo el edificio. 


Yo no sugiero que el acero nos imponga esas formas. La 
simetría es tan congenial con el acero como lo es con la 
piedra. La serenidad de la línea y del plano se cuentan to- 
davía entre los recursos de los arquitectos. Le Corbusier 
puede a veces dominar su vehemencia y encaminarse hacia 
un sereno clasicismo en el que los pilotes, las ventanas hori- 
zontales y los contornos precisos, son elementos tan armo- 
niosos como el cornisamento y el frontón dóricos. Ni siquiera 
es esencial, cuando nuestros edificios son así levantados de la 
tierra firme, de inventar alguna base funcional para nuestras 
preferencias: describir el espacio libre bajo nuestros edifi- 
cios, por ejemplo, como solución del problema del tránsito 
o consolar a aquellos que se tuestan en casas de vidrio con el 
argumento indiscutible de que al fin tenemos suficiente luz 
en el espacio interior, Estaríamos sobre terreno más firme 
si dijéramos francamente que esos están entre los expresivos 
medios de nuestro arte. 


Nos hemos equivocado lamentablemente sobre el arte de Le 
Corbusier si creemos (como muchos lo hacen) que eso es 
funcionalismo. Ningún arquitecto nunca buscó con más ar- 
dor los valores estéticos, ni dependió más inequívocamente 
de los análisis deliberados y de la especulación para la per- 
fección de sus formas. Desde luego éstas están sobre-intelec- 
tualizadas, si es que puedo usar un término tan delicado. Su 
fe en la proporción geométrica, por ejemplo, es tan religiosa 
como la de los más absolutos clasicistas y esa Regla de Oro 
A:B=:B (A +B) que fué la forma básica del Renaci- 
miento y de los maestros albañiles de las catedrales góticas, 
es también básica en Le Corbusier. Así ocurre que en cada 
uno de sus proyectos existe un desarrollo de una forma fun- 
damental, que es repetida a través de todas las subdivisiones 
del espacio y de la superficie. 


En la fachada de la famosa villa de Garches, por ejemplo, 
la relación de altura y ancho en la superficie rectangular de la 
derecha —la superficie desarrollada con bandas alternadas 
de vacios y llenos— es repetida en las divisiones lineales de 
esa superficie y de nuevo en las más pequeñas divisiones de 
las ventanas. A la izquierda, la profunda abertura que en- 
marca un balcón, es también hecha para conformar a esa 
relación en su contorno. Esos son los términos de una pro- 
porción geométrica continua tan difundida —uno podría 
decir también tan arbitraria— como aquellas del Partenón. 


Las series de dimensiones y de relaciones basadas en medidas 
del cuerpo humano han interesado a Le Corbusier —como 
interesaron a Leonardo de Vinci— tan intensamente, que él 
en realidad ha desarrollado y patentado una fórmula para 
tales proporciones que él cree es capaz de guiar toda clase de 
proyectos del campo constructivo. Es algo sorprendente es- 
cuchar que se describa tal proceso como funcionalismo. 


Tal vez este malentendido tiene su génesis en los planos de 
Le Corbusier más que en sus fachadas. El bloque cuadrado 


Villa en Garches. 


de espacio es subdividido muy firmemente por los planos 
horizontales de los pisos, pero dentro de esas capas aparece 
poco orden, aparte del que el uso puede determinar. Las 
divisiones no tienen otro objeto que dividir el espacio y, por 
lo tanto, están dispersadas sobre la superficie como al acaso. 
Hay poca traza de la precisión, exactitud y disposición geo- 
métrica de las fachadas, 


Le Corbusier parece haber aceptado esta desintegración del 
espacio como una condición necesaria en los edificios mo- 
dernos horizontalmente estratificados, pero él ha hecho es- 
fuerzos heroicos para vencer esta oscuridad de la forma den- 
tro de los límites así impuestos. El espacio es a veces un 
material de su arte tan fundamental como la estructura y 
la superficie. A él le gusta romper los planos firmes de los 
pisos y techos con bloques verticales de espacio, como en 
una caja de escalera o en una habitación que se extiende a 
través de dos o más pisos. Se deleita con patios en los cuales 
el espacio fluye de todos los lados: en largas rampas con sus 
sugestiones de espacio diagonal y espacio en movimiento; y 
no pierde oportunidad de invitar al espacio exterior dentro 
de sus volúmenes encerrados mediante balcones, terrazas y 
los pilotes que elevan su estructura sobre el nivel del piso. 
Tiene una pasión por las terrazas de azotea; y va a tomar 
en consideración cualquier excusa para dar a sus espacios 
contornos curvos y excéntricos. Un escultor del espacio, Le 
Corbusier saca todas las ventajas posibles de esa libertad para 
modelar, disponer y combinar el espacio que es el más pro- 
vocativo —y el más peligroso— entre los presentes del acero 
a la arquitectura, 


En base a estas ideas, por lo tanto, fué desarrollado ese estilo 
Corbu —descripto no tanto en edificios reales como en cien- 
tos de esquemas descuidados desparramados en sus páginas 
y en clisés repetidos una y otra vez— que los estudiantes 
americanos podían traer desde París en su maleta. Colgadas 
en el esqueleto metálico, las paredes que encierran la cons- 
trucción son independientes de toda función de soporte: ellas 
deben ser proyectadas sin referencia a tal función. Ellas 
pueden ser transparentes y no necesitan descansar en el suelo. 


Los espacios que estas paredes encierran son, excepto para las 
firmes divisiones horizontales del piso y del techo, tan ma- 
leables para la mano del proyectista que puede, dentro de 
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los límites: impuestos por la función, jugar con el espacio 
como un 'músico juega con el sonido. Su juego, sin embar- 
go, ya sea' que concierna al espacio o al tratamiento de mem- 
branas y estructuras que encierren espacio, debe ser dirigido 
por la ley "matemática. El debe invitar en todo lo que hace 
al “incesante e inagotable milagro de la proporción”. El 
debe buscar las armonías de la línea, superficie y volumen 
para la misma unidad de forma que era la meta de Atenas 
y Amiens; y porque esa unidad y esa armonía tienen su gé- 
nesis y su vida en las tecnologías del acero, puede ser que 
pueda capturar valores de un orden superior a los que surgen 
de las preferencias estéticas, que se convertirían en la base 
de una nueva expresión en arquitectura. 


Los nuevos movimientos en arquitectura se hacen conocer 
primero en los proyectos de viviendas individuales. El hom- 
bre que construye una casa para sí mismo está menos res- 
tringido, por un lado, por el comercio y por el otro por las 
tradiciones de las instituciones. En una casa para uso petr- 
sonal, el cliente y el arquitecto pueden construir libremente 
su Edén particular, buscando y exhibiendo —como el pintor 
o el poeta— preferencias que pueden ser únicas para ellos 
mismos. En un edificio para uso institucional el arquitecto 
tiene que conformar la exigencia social, Su práctica y su 
teoría tendrán poca importancia hasta que hayan sido pro- 
badas en algo monumental y con un tema universal. 


Le Corbusier nunca ha construído un monumento, pero sus 
proyectos para grandes instituciones y de ciudades han for- 
mado una base tan amplia para la meditación en esos cam- 
pos de la arquitectura, como para dar un nuevo carácter y 
dirección a ambos. Su gran proyecto para el edificio de la 
Liga de las Naciones en Ginebra, nunca fué traducido a acero 
y piedra y, sin embargo, ha aparecido en la mesa de dibujo 
de todos los estudiantes en cualquier parte donde la arqui- 
tectura se enseña y hasta hoy mantiene su sitio indisputado 
en la imaginación de todo arquitecto. Yo quiero decir, desde 
luego, de todo arquitecto de menos de treinta años de edad. 


En 1927 el proyecto de Le Corbusier para la Liga de las 
Naciones recibió más votos que cualquier otro entre los 377 
proyectos al concurso internacional, y fué rechazado después 
que uno de los jurados franceses descubrió que sus dibujos 


Plano del proyecto de la Liga 
de las Naciones en Ginebra. 
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no estaban hechos en la clase de tinta especificada en el pro- 
grama. “El motivo de mi colega”, hizo notar Le Corbu- 
sier, “puede haber sido determinado por otra cosa que la 
pasión por la tinta China”. Es natural que Le Corbusier 
pudiera pensar que la impotencia de la Liga comenzaba en 
ese momento, 


El proyecto comprende dos partes: el edificio para las re- 
uniones ubicado en un promontorio boscoso que se proyecta 
dentro del Lago de Ginebra y un edificio para el Secreta- 
riado. Los dos edificios ocupan los dos lados de un patio 
al que se accede desde la ancha avenida que lleva de Ginebra 
a Lausana. 


Un gran teatro, de planta trapezoidal, destinado al Concejo 
General de la Liga está colocado en el segundo piso del edi- 
ficio destinado a reuniones; el escenario o plataforma hacia 
el sud; una amplia galería hacia el norte. Este teatro está 
elevado con relación al suelo mediante pilotes (columnas de 
hierro) de manera de proporcionar un pabellón abierto, con 
vistas dominantes sobre el lago, que puede ser usado, junto 
con el parque que lo rodea, para reuniones sociales. Un edi- 
ficio de tres pisos que contiene vestíbulos de entrada, esca- 
leras y salas de comisiones se extiende a lo largo del lado 
norte del teatro, 


El edificio para el Secretariado está dividido en tres seccio- 
nes: en el centro la Biblioteca cuadrada y la sala de confe- 
rencias semicircular: a cada lado largas alas para los dos 
tipos de asambleas menores y comisiones de la Liga. 


El plan es impresionante por su sentido común. Este es 
esencialmente un sitio de trabajo elevado hasta el rango de 
la dignidad monumental y la grandeza, no por el peso y la 
maciza simetría del peristilo y del domo, sino por la am- 
plitud y escala del proyecto y la armonía de sus partes. El 
se distingue —con algo de sorpresa para aquellos que habían 
conocido a Le Corbusier solamente como un evangelista y 
un doctrinario— por el extraordinario buen sentido. Es 
desde todo punto de vista un proyecto práctico, organizado, 
conveniente, económico, capaz de expansión; se asienta en 
las más inflexibles formas de las nuevas técnicas de planeo 
y construcción; y sobre estos cimientos firmes y contempo- 
ráneos se eleva a una grandeza de efecto tanto más elocuente 
en cuanto corporiza el espíritu de nuestro tiempo. 


Poco después de su fracaso de Ginebra —si es que se puede 
hablar de fracaso— Le Corbusier se enamoró del rascacielo. 
Para él el rascacielo no es un enemigo de la ciudad; es más 
bien un ciudadano que necesita ser disciplinado y que, estando 
disciplinado, puede dotar a nuestras ciudades de un orden 
orgánico no menos congenial para la buena vida, que el or- 
den más abstracto de la tradición clásica. Con lo cual Le 
Corbusier se puso a demostrar esa convicción en sus magní- 
ficos proyectos de ciudades modernas. 


Se verá desde el principio que Le Corbusier no propone una 
revolución económica o social. El da por sentado que las 
grandes ciudades industriales son necesarias para nuestra ci- 
vilización y que la vida que contienen va a manar por algún 
tiempo para ir a los canales que ahora se practican. El no 
tiene planes de descentralización de la sociedad o de la ar- 
quitectura. Su concepción es sorprendentemente clásica. Un 
orden Romano surgido de las invenciones y de los usos mo- 
dernos, que sólo requiere un César para imponer tal orden 
en nuestras presentes condiciones. 


Los rascacielos en esta ciudad ideal son civilizados, hechos 
para respetar a sus vecinos y a sus habitantes. Ellos se le- 


La Ciudad Ideal, 


vantan, ampliamente espaciados, sobre las superficies verdes 
de parques a través de los cuales las calles son trazadas en 
orden geométrico. Una nueva clase de calle, prometedora de 
un nuevo lirismo en la vida de la ciudad. Yo no puedo re- 
sistir aquí a la tentación de citar al arquitecto, tanto más 
cuanto de esa manera podré dar una idea de ese lenguaje que 
ha prestado tan rápidas alas a la idea arquitectónica: **...Yo 
tendría que pedirles a mis lectores que se imaginen que están 
caminando en esa nueva ciudad y han comenzado a aclima- 
tarse a sus ventajas no tradicionales. Vd. está bajo las som- 
bras de los árboles. Vastas carpetas verdes se extienden a 
todo su alrededor. El aire es claro y puro; difícilmente se 
siente algún ruido. ¿Que, Vd. no puede ver los edificios? 
Mire a través de los arabescos encantadoramente trabajados de 
las ramas y al cielo, hacia esas ampliamente espaciadas torres 
de cristal que se levantan más altas que cualquier pináculo 
en la tierra. Esos prismas traslúcidos que parecen flotar en 
el aire sin ninguna atadura a la tierra —centelleando ante el 
sol del verano y brillando suavemente bajo los cielos grises 
del invierno, rutilando mágicamente al anochecer— son 
grandes bloques de oficinas. Bajo cada uno de ellos hay una 
estación del subterráneo.” 


Una hoja de vidrio y tres tabiques hacen una oficina ideal, 
escribió Le Corbusier en 1925, pero lo encontramos diez 
años después sin estar en nada perturbado. Se necesitaba algo 
más para los costados de los edificios de escritorio que '“vi- 
drio y proporción” y él encontró la solución en esa invención 
—no0 nueva excepto en su aplicación— que llamó brise-soletl, 


El brise-soleil es esencialmente una pantalla con particiones 
colgada sobre la fachada de un edificio de muchos pisos. Tal 
edificio conserva su pared de vidrio, uero los rayos del sol 
no caen directamente sobre el vidrio. El arquitecto, a la vez 
que asegura al habitante luz y aire, misericordiosamente lo 
alivia de la terrible prueba de tostarse. 


El resultado es un nuevo enriquecimiento del diseño de los 
rascacielos, como si un nuevo color hubiera sido puesto en 
la paleta de la arquitectura. El arquitecto moderno, sin 
violencia para su credo, puede ahora recapturar algunos de 
esos terminados de superficie que alguna vez realizó por una 
aplicación de ornamentos góticos o del Renacimiento. Las 
luces y sombras han sido restauradas en su vocabulario. El 
puede poner sobre sus altos farallones metálicos una vesti- 


Ne 
dura que, enteramente congenial con su estruct Me 
ción, es todavía capaz de dibujos repetidos sustep 
amplias variaciones. 


La invención fué dramáticamente explotada en Aa SS 


no inapropiadamente llamado Ministerio de Educación en 
Río, un edificio construido bajo la inspiración directa de Le 
Corbusier y que más que cualquier otro edificio en las Amé- 
ricas representa su técnica y su filosofía. El brise-soleil es, 
desde luego, solamente aplicado a su pared sud (*); su tex- 
tura está enriquecida por contrastes con paredes lisas O pare- 
des con énfasis vertical u horizontal; y su carácter lineal 
y celular afirma claramente su afinidad con una estructura 
de acero. Para hacer esa afinidad más enfática, el arquitecto 
hace uso del cantilever —indispensable complemento de la 
modernidad— y de los pilotes que levantan su edificio de 
la tierra firme y le presta, según las palabras de Le Cor- 
busier, el carácter de un objeto de seis caras. Ciertamente 
no falta drama en el edificio del Ministerio de Educación 
en Río. 


Hay pocos edificios en los Estados Unidos y Canadá que 
hayan contribuido directamente a la autoridad de Le Cor- 
busier. Los edificios que podrían ser exponentes de su credo 
están todavía en el papel, o en las mentes de miles de estu- 
diantes de arquitectura para quienes él es el profeta y el 
misionero. Sin embargo, no debemos desestimar la fuerza 
de su influencia que satura las escuelas de arquitectura. Esa 
influencia es fuerte y su fuerza es la fuerza de la idea. Es 
probable que las invenciones de Le Corbusier —-la ventana 
horizontal, la pared libre de sus soportes, los pilotes, los 
brise-soleil— no encuentren un uso universal de este lado 
del Atlántico por más que estén siempre presentes en las 
mesas de dibujo de los estudiantes, pero la visión que ellos 
representan, el modo de trabajar de que son testigos, están 
dando fuerza a la arquitectura del futuro. 


El movimiento ha sido más acentuadamente evidente en la 
casa individual. En general la gente americana resistió en el 
proyecto de sus casas el nuevo vocabulario de paredes libres, 
cantilever, ventanas horizontales, rampas y techo plano. 
Estos eran considerados como los elementos de un nuevo 
estilo que desafiaba sin éxito las formas confortables y por 
mucho tiempo familiares del Colonial. El movirniento im- 
portado tenía que hacer su camino como idea y sentimiento 
más que como estilo, 


Como idea y sentimiento, su penetración ha sido amplia; tan 
amplia, en realidad, que es sumamente difícil escapar de ella. 
Nuestros arquitectos son lentos para adoptar de Le Corbu- 
sier “la sección de oro'” de la proporción, pero el escape que 
ella ofrecía de las opresiones de la convención, fué ávida- 
mente explotado. Ya en 1925 las casas coloniales empeza- 
ron a mostrar tendencias definidas hacia el espacio que fluye 
y la simplificación de los planos; al presente ellas echan 
abajo sus paredes para admitir el sol, y al final han olvidado 
hasta sus formalidades relamidas. 


Podía esperarse que el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York construiría su nuevo edificio de una manera moder- 
na; ciertamente la más perfecta flor en este país de ese culto 
reciente conocido como “el estilo internacional'””. Filadelfia 
ya había levantado su primer rascacielo en el cual la presen- 


(*) El texto dice pared sud; como el edificio de Ría tiene los brise- 
soleil sobre la pared norte, como es lógico, o se trata de un error, 
o Mr. Hudnut ha traducido sud, para sus lectores del hemisferio 
norte. — (N. de la R.) 
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El edificio del Ministerio de Educación en Río. 


cia del acero es claramente reconocida. La gran época del 
rascacielo había terminado justamente cuando ésta, la solu- 
ción final del problema del rascacielo apareció: la organi- 
zación celular como base de la forma, la caja de acero no 
sobrecargada de “arquitectura”, las paredes suspendidas, el 
ritmo horizontal de vacíos y llenos. 


El Centro Médico proyectado para la parte bajo del sector 
este de Manhattan está basado, sin compromiso, en los prin- 
cipios desarrollados por Le Corbusier en su propuesta para 
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la Liga de Ginebra, pero aun con menos formalismo. Un 
hospital de veinte pisos ofrece una ancha e ininterrumpida 
fachada al sol; la Clínica de la Universidad de cinco pisos 
nace del costado del hospital; y hacia la derecha y también 
dando frente al sud se levanta el Edificio de Residencia para 
internos, enfermeras y estudiantes. Este es un instrumento 
científico y debe conquistar la dignidad que merezca a través 
de su condición de utilidad. 


De todos los edificios proyectados en América, los de la Liga 
de las Naciones están más en armonía con las ideas de Le 
Corbuster. Su influencia entre los arquitectos de ese proyecto 
fué, si no dominante, por lo menos determinante en cuanto 
al partido general. 


Yo creo que es una notable demostración de nuestra visión 
y de nuestro conocimiento, que podamos pensar en tales edi- 
ficios como ese del Capitolio del mundo. No son tanto 
fragmentos de una nueva arquitectura, como profecía de ese 
sentimiento, en base al cual la arquitectura es creada. Ellos 
son una especie de poesía a que son traducidos valores menos 
razonados que sentidos. 


“Tenemos que pensar en Le Corbusier como poeta. Y es tan 
poeta, que a veces se olvida de ser arquitecto. Sus edificios 
son simbolos simplemente de un mundo de ideas que él ha 
creado, tanto con palabras como con construcciones. Nues- 
tros jóvenes arquitectos levantan las miradas de sus mesas 
de dibujo para captar, a través de un torrente de imágenes y 
a través de los esquemas que están desparramados en las pá- 
ginas de sus libros, preñados de ideas, atisbos de un nuevo 
y radiante universo, y es ese conocimiento que los enardece. 


Es esa presciencia y no sus extrañas invenciones —sus venta- 
nas horizontales, fachadas suspendidas, pilotes— que da im- 
portancia al trabajo de Le Corbusier, 


El nos promete un mundo nuevo, creación de nuestras gi- 
gantes máquinas, y una arquitectura limpia de hipocresía y 
superstición, de manera que pueda ser digna de ese mundo. 
El sabe como la ciencia ha empujado hacia afuera los lími- 
tes de nuestra experiencia y como las máquinas nos han li- 
berado. El no tiene miedo de esa experiencia ni ha tenido 
un instante de desánimo por el colapso de esas viejas ideas 
que nos impedían conquistar nuestra libertad. Nosotros no 
comprenderemos su trabajo a menos que lo entendamos 
como un himno en elogio del futuro. 


(Del Journal of The Royal Architectural 
Institute of Canada, Abril 1949.) 
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los guardarropas en los dormitorios, son tan impor- 
tantes como el color de las lajas del pavimiento y 
aun la selección de un pino adecuado para crecer al 
lado de la prominente chimenea de ladrillos —todo 
belleza y utilidad—, el conjunto y el detalle, deben 
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RICHARD J. NEUTRA. 


VEINTE AÑOS 


(viene de la pág. 263) 


ria, no sólo muy a la zaga de otros paises, sino 
atrasados también en relación con otros indices de 
progreso de. nuestro propio pais. 
En cuanto. a la vivienda popular, aunque el volumen 
de las construcciones ha aumentando en alguna me 
dida, seguimos creyendo que aun no se ha encontra 
do el camino para realizaciones que estén a la altura 
de la técnica moderna en la materia y en consonan 
cia, en cuanto a volumen, con la magnitud inmensa * 
del problema. No podemos ocultar en lo relativo a 
edificios residenciales. el futuro se presenta terrible- 
mente Oscuro, 

(Sigue en la púa. XXXIL) 
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VEINTE AÑOS 
(viene de la pá. XXV1) 


No tenemos otra cosa que decir en este aniversario. 
Y esperamos poder ser más optimistas, dentro de los 
próximos veinte años, oportunidad en que escribi- 
remos otro comentario sobre el tema. Mientras, les 
deseamos buena suerte a nuestros pacientes lectores. 


EL CENTRO DE LONDRES... 
(viene de la pág. XXT) 


buena parte de los trabajos de la exposición ten- 
drán un valor permanente, y esto ha de contribuir 
en medida no pequeña a la “recuperación” de la 
margen meridional, 

Las autoridades del Condado de Londres se han 
mostrado particularmente sagaces en elegir como es- 
cenario de la próxima exposición la zona nueva- 
mente urbanizada. El escenario será espléndido y, 
al mismo tiempo, céntrico como no puede serlo más. 
Está junto a la Municipalidad y frente al Parla- 
mento, el Whitehall, la Plaza de Trafalgar y la 
estación de Charing Cross. Por otra parte, las obras 
de urbanización serán así necesariamente rápidas. 
Y, además, los londinenses quedarán acostumbrados 
muy pronto, de modo casi insensible, a la nueva rea- 
lidad, es decir, a considerar la región ribereña como 
el centro natural y lógico de su inmensa aglomera- 


ción urbana. 
(Por cortesía de la Oficina de Informa- 
ciones de la. Embajada Británica.) 
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Portones de entrada en 2 hojas. 

Puertas vidriera en 1 y 2 hojas (exteriores). 

Puertas vidriera con mosquitero y postigo vi- 
driado. 


Puertas vidriera en 2 hojas corredizas. 
Puertas vidriera en 1 y 3 hojas corredizas em- 
butidas. 


Puertas vidriera en 4 hojas corredizas, eémbuti- 
das y superpuestas. 


Puertas giratorias. 

Forros para mochetas y marcos varios. 

Puertas reglamentarias para entrada de depar- 
tamentos. 


Puertas de tablas sobre armazón. 

Puertas de tableros y molduras variadas. 
Puertas de abrir a vaivén. 

Puertas de 1 y 2 hojas con moldura o bastidor. 
Puertas interiores corredizas en 1, 2 y 4 hojas. 
Puertas en 6 hojas corredizas y plegadizas. 
Puertas con marco especial para cerramiento. 
Armarios para cocina. 

Armarios para botiquines de baño. 
Taparradiadores. 

Puertas e interiores de placards. 

Marcos y umbrales para exteriores. 


Precio $ 85.— 


Para los pedidos del interior, agregar $ 2.— de franqueo 


Pídalo en las buenas Librerías 
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Esas rayas que son la característica 
; : predominante de ese hermoso animal que 
ARES es la cebra y que subsisten aún sobre su 
piel, nos recuerda «a nosotros fabricantes 
- de los caños "SILBERT" y “SILBENTMODP”, 
el esmalte especial "AIÍSLANITUM" secado 
al horno y que por hallarse firmemente 
adherido al acero, resiste todas las solici- 
taciones a que se los somete en obra, co- 
mo así tambión, la humedad, los golpes y 

las raspaduras. 
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FABRICA ARGENTINA DE CAÑOS DE ACERO 
E INDUSTRIAS ELECTRO METALURGICAS 


MAURICIO SILDERT S.A. 


ESTABLECIMIENTO FABRIL FUNDADO EN 1909 
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